Karol Wroński 


em. Górmistrz; dyrektor Tow. Zaliczkowego w Makowie, 


przeżywszy lat 65, po krótkiej słabości, opatrzony św. 
Sakramentami, zmarł dnia 25 Stycznia 1894 r. 


Stroskana córka, syn i wnuk zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Szan. Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok w Sobotę dnia 27 b. m. o godz. 9 rano do kościoła parafialnego 
w Makowie, a po odprawionem Nabożeństwie Żałobnem wprost na cmentarz. 
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